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FOR IMMEDIATE RELEASE 
iia a nae ee pRES Sag aia A Look at Concordia's 


School of Shelter 


Montreal, Quebec, February 17, 1978 -- If nothing else, Concordia's 
Centre for Building Studies deals with the nuts and bolts of human shelter. 

Everything from solar heaters to finding out the best material for 
rain proofing buildings preoccupies the students, teachers and researchers 
alike. 

The centre, officially opened today by Quebec Education Minister 
Jacques-Yvan Morin, is part of the Faculty of Engineering at Concordia. 

Under the directorship of Paul Fazio, the centre is training 
students to work in Quebec's building industry and provide research and 
analysis on new materials and techniques. 

Already the centre and Hydro-Québec have determined highly effec- 
tive methods of generating solar heat with a new "screen type collector" at 
trials at the Cote Nord test house north of Montreal. 


The centre is working on a new energy-tight formula. for windows 


CONCORDIA 


that will cut leakage substantially, thus eliminating one of the most costly 
types of energy wastage, 

The centre is also developing a rain penetration and air leakage 
apparatus capable of subjecting model curtain walls to monsoon conditions of 


rain and air exposure. This will scan buildings for leaks, which can then 


be repaired quickly. 

As of December, 1977, 31 students were enrolled in the centre's 
Master of Engineering (Building) program and another ten are working toward 
their doctorate degree. Another two dozen students, most of them come from 
industry, are registered for independent studies and centre officials expect 
up to 45 students to register in a new undergraduate program when it begins 
next September. 

Thirteen full-time teachers and researchers make up the centre's 
eS. professional staff, who are advised by a board composed of experts from 


industry, government and the universities. 
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A PUBLIER IMME DIATE MENT "Quand le batiment va, 
tout va" @ Concordia ... 


Montréal, Québec, le 17 février 1978 -- Tout, des écrous et boulons 
aux meilleurs moyens de chauffer les batiments a l' énergie solaire et de 
les imperméabiliser, préoccupe les étudiants, les professeurs et les cher- 
cheurs du Centre des études sur le batiment de 1'Université Concordia. 

M. Jacques-Yvan Morin, ministre de 1'Education du Québec, a procédé 
aujourd'hui a4 1'ouverture officielle du Centre qui fait partie de la Facul- 
té de génie de 1'Université Concordia. 

Sous la direction de M. Paul Fazio, ce Centre forme des étudiants 
pour qu'ils travaillent dans l'industrie du batiment au Québec et gu ils 
fassent des recherches et des analyses sur les nouveaux matériaux et sur 
les nouvelles techniques. 

Le Centre et 1'Hydro-Québec ont déja mis au point des méthodes gran- 
dement efficaces pour produire de lachaleur &partir de 1'Snergie solaire a 
l'aide d'un nouveau “collecteur de type grillage-moustiquaire" 4 l'essai 
sur la Cote Nord. 

Le Centre est 4 mettre au point une formule d'étanchéité des fenétres 
afin d'éliminer 1'un des types les plus cofiteux de gaspillage d'énergie. 

Le Centre est également doté d'un vérificateur de fuites d'air et 
d'eau capable d'assujettir des murs témoins décorés de rideaux aux condi- 
tions de Ja mousson. Cela permettra de détecter les fuites qui pourront 
alors &6tre réparées rapidement. 

Au mois de décembre 1977, 31 6tudiants étaient inscrits au programme 
de maTtrise en génie (batiment) du Centre et 10 autres poursuivaient leurs 
études doctorales dans un domaine du batiment. Une douzaine d'autres étu- 
diants, la plupart provenant du monde industriel, sont inscrits comme étu- 
diants libres et on prévoit qu'environ 45 étudiants s'inscriront au nouveau 
programme d'études du premier cycle qui sera offert en septembre prochain. 

Treize professeurs et chercheurs 4 plein temps composent le person- 
nel professionnel du Centre. Ils sont conseillés par des spécialistes du 
monde industriel, gouvernemental et universitaire. 
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